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VÉRTICE GEODÉSICO DE VÉRTICE GEODÉSICO DE 
PRIMER ORDEN SEGUNDO ORDEN VÉRTICE DE TRIANGULACIÓN | PUNTO DE INTERSECCIÓN CERCO VIVO CERCO DE MADERA FERROCARRIL CARRETERA AFIRMADA CAMINO DE HERRADURA 
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ARROYO DE AGUA ARROYO DE AGUA ) LÍMITE DE PROPIEDAD 
CONSTANTE CANAL PRINCIPAL NO CONSTANTE CANAL SECUNDARIO DREN ABIERTO TUBERÍA POZO SECO POZO CON AGUA REPRESA NO CERCADA 
LÍNEA Y VÉRTICE A 
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NO CONSTANTE PANTANO ACEQUIA DREN SUBTERRÁNEO ZANJA ZANJA CON AGUA Í CAÍDA RÁPIDA DESARENADOR 
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LAGUNA CON AGUA ; 

CONSTANTE VADO PARA CARROS POBLACION IGLESIA ARENAL CURVAS DE NIVEL TIERRAS DE LABOR HORTALIZAS 
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ESTACIÓN DE AFORO ESTACIÓN DE AFORO ) 
HUERTAS ARROZALES POR ESCALA POR MEDIDOR OBSERVATORIO ESTACIÓN DE BOMBEO PUENTE FERROVIARIO 
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RUINAS CEMENTERIO PEDREGAL MAÍZ ESTACIÓN TERMOMÉTRICA 



























































UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE 
CARRERA DE INGENIERIA CIVIL 


CURSO : TOPOGRAHFIA | LAMINA N?2 
PLANO : SIMBOLOS TOPOGRAFICOS 
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POR ESCALA Y LIMNÍMETRO ESCALA Y CORRENTÓMETRO NORTE MAGNÉTICO NORTE GEOGRÁFICO DOCENTE: 


